COMPAQ. 



Compaq Presario Desktop-prod ukter 

Garanti og 
supportvejledning 

S 1 ars garanti pa dele og reparation 



F0r du kontakter Compaq Customer Center er det vigtigt, at du har 
folgende oplysninger parat. Brug et ojeblik pa at notere folgende 
oplysninger til fremtidig brug. 



Produktnavn: 
Modelnavn: _ 
Serienummer: 
K0bsdato: 



ADVARSEL! Tekst, der er fremhaevet pa denne 
made, angiver, at manglende overholdelse af 
anvisningerne kan medfore beskadigelse af 
udstyret, tab af data, personskade eller 
dodsfald. 

Intel, Pentium, Intel Inside og Celeron er varemaerker 
tilhorende Intel Corporation. 

Alle andre produktnavne, der naevnes heri, er varemaerker 
tilhorende de respektive virksomheder. 

HP er ikke ansvarlig for tekniske og redaktionelle fejl eller 
udeladelser. Oplysningerne i dette dokument leveres som de er 
uden garanti af nogen art og kan asndres uden forudgaende varsel. 
Garantier for HP-produkter er anfort i den erklaering om 
begraenset garanti, der folger med disse produkter. Intet heri ma 
fortolkes som vaerende en yderligere garanti. 



© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

Microsoft, Windows, Windows XP er varemaerker 
tilhorende Microsoft Corporation i USA og andre 
lande / omrader. 
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KONTAKTOPLYSNINGER 

DANMARK 

Teknisk support 

www.compaq.dk / derhj emme / support / 
70 20 28 45 

Nar du horer velkomstbeskeden, skal du trykke pa 9. 



Softwaresupport 

Hvis du har sporgsmal vedrorende din software, skal du 
kontakte eller besoge webstedet for din softwareleverandor 
pa den relevante webadresse, vist nedenfor: 

Arcsoft 

http:/ / www.arcsoft.com 
Pinnacle 

http:/ / www.pinnaclesys.com 
Veritas 

http:/ / www.veritas.com 



Betingelser for Compaq softwarelicens 



Folgende licensbetingelser gaslder for din brug af den 
medfolgende software, medmindre du har indgaet en 
sasrskilt aftale med Compaq. 

Licensbevilling 

Compaq giver dig licens til at bruge en kopi af softwaren. 
"Brug" betyder lagring, indlassning, installering, udforelse 
eller visning af softwaren. Softwaren ma kun bruges pa en 
computer eller processor ad gangen. Softwaren ma ikke 
aendres, og licens- eller kontrolfunktioner i softwaren ma 
ikke deaktiveres. Hvis softwaren er licenseret til "samtidig 
brug", er det ikke tilladt at lade flere end det maksimale 
antal autoriserede brugere bruge softwaren pa samme tid. 

Ejendomsret 

Softwaren ejes og er ophavsretligt beskyttet af Compaq, 
tilknyttede datterselskaber eller andre leverandorer. Din 
licens giver ingen ret til eller ejendomsret over softwaren 
og skal ikke opfattes som salg af rettigheder til softwaren. 
Compaqs andre leverandorer er berettiget til at beskytte 
deres rettigheder i tilfaslde af misligholdelse af disse 
licensbetingelser. 

Kopier og tilpasninger 

Kopiering og tilpasning af softwaren ma kun ske i 
forbindelse med arkiveringsformal, eller nar kopiering eller 
tilpasning er nodvendig for at overholde den autoriserede 
brug af softwaren. Kopier eller tilpasninger skal vedlasgges 
et eksemplar af alle bemaerkninger vedrorende ophavsret 
til den originale software. Hel eller delvis kopiering af den 
medfolgende dokumentation er ikke tilladt uden 
forudgaende skriftligt samtykke fra Compaq. Softwaren 
eller dokumentationen ma ikke laegges ud pa et offentligt 
tilgasngeligt netvasrk. 



Ingen disassemblering eller dekryptering 

Disassembling eller dekompilering af softwaren er ikke 
tilladt uden forudgaende skriftligt samtykke fra Compaq. I 
nogle retskredse er Compaqs samtykke ikke nodvendig for 
begrasnset disassemblering eller dekompilering. Compaq 
kan til enhver tid forlange detaljerede oplysninger om 
enhver disassemblering eller dekompilering. Softwaren ma 
ikke dekrypteres, medmindre dekryptering er nodvendig 
for at kunne bruge softwaren. 

Overdragelse 

Din licens bringes automatisk til ophor ved enhver 
overforsel af softwaren. Ved overdragelse skal du aflevere 
softwaren, herunder kopier og tilhorende dokumentation 
til erhververen. For overdragelsen kan udfores, skal 
erhververen acceptere licensbetingelserne. 

Ophor 

Compaq kan bringe din licens til ophor, hvis du har 
misligholdt nogle af disse licensbetingelser. Ved ophor skal 
du ojeblikkeligt tilintetgore softwaren, alle kopier, 
tilpasninger og enhver form for integrering. 

Eksportkrav 

Du ma ikke eksportere eller reeksportere softwaren eller en 
kopi eller tilpasning, hvis dette udgor et brud pa gaeldende 
love og bestemmelser. 
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Begrsensede rettigheder 

Softwaren og den medfolgende dokumentation er udviklet 
udelukkende for private midler. Dette leveres og licenseres 
som "kommerciel computersoftware" som defineret i 
DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 
(maj 1991) eller DFARS 252.227-7014 (juni 1995), som 
et "kommercielt produkt" som defineret i FAR 2.101(a) 
eller som "begraenset computersoftware" som defineret i 
FAR 52.227-19 (juni 1987) eller eventuelt tilsvarende 
myndighedsregulativ eller kontraktklausul, hvilket end 
matte vaere gasldende. Du har kun de rettigheder, der 
tildeles i forbindelse med sadan software og medfolgende 
dokumentation, i henhold til den gasldende FAR- eller 
DFARS-klausul eller Compaqs standardsoftwareaftale for 
det pagasldende produkt. 

(Rev. 090502) 

Compaqs erklaering om garanti 

GARANTIENS VARIGHED: 1 ar 

Compaq garanterer over for dig, slutbrugeren, at Compaqs 
hardware, tilbehor og ekstraudstyr ikke er behaeftet med 
fejl i materialer og udforelse. Denne garanti traeder i kraft 
pa kobsdatoen og fortsaetter i den periode, der er angivet 
ovenfor. 

Compaq garanterer over for dig, slutbrugeren, at 
softwarens eventuelt manglende udforelse af 
programmeringsinstruktioner ikke skyldes fejl i materialer 
og udforelse, nar softwaren er installeret og bruges korrekt. 
Compaq kan ikke garantere, at softwaren fungerer pa den 
hardware og software, som du har valgt, eller at den 
opfylder de behov, som du har. 

Hvis Compaq Presario leveres med et installeret 
netvaerkskort (NIC), garanterer Compaq, at de korrekte 
drivere er installeret, og at Compaq Presario genkender 
MC-kortet. Compaqs garanti gaelder IKKE udstyr, der 
IKKE understottes. 

Compaq-produkter kan indeholde genbrugsdele, der 
svarer til nye dele, eller dele, der har vasret i brug i 
kortere tid. 

Hvis Compaq bliver gjort opmaerksom pa sadanne fejl i 
lobet af garantiperioden, kan man efter eget skon enten 
vaelge at reparere eller udskifte de produkter, der 
indeholder fejl. Hvis der er tale om software, der 
indeholder fejl, vil Compaq udskifte det softwaremedie, 
der ikke udforer programmeringsinstruktionerne som 
folge af fejlen. Udskiftningsdele eller -enheder vil enten 
vaere nye eller svare til nye. 



Hvis Compaq ikke kan reparere eller udskifte et produkt 
inden for rimelig tid, sa produktet overholder garantien, er 
du berettiget til at fa kobsprisen godtgjort forholdsmaessigt 
ved hurtig returnering af produktet. Refunderinger inden 
for de forste tre maneder bliver refunderet med 100 % af 
kobsprisen. Refunderinger inden for 3-6 maneder 
godtgores med 85 % af kobsprisen. Refunderinger inden 
for 6-9 maneder godtgores med 55 % af kobsprisen. 
Refunderinger inden for 9-12 maneder godtgores med 
35 % af kobsprisen. 

Compaqs garanti gaelder alle lande/omrader eller 
lokaliteter, hvor Compaq yder support til dette produkt, 
og hvor Compaq har markedsfort dette produkt. 
Garantiservicens omfang kan afhaenge af lokale standarder. 
Compaq vil ikke aendre pa produktets form, foretage 
tilpasninger af eller aendre funktioner i produktet for at 
gore det funktionsdygtigt i et land/ omrade, som det ikke 
er tiltaenkt pa grund af juridiske eller myndighedsbestemte 
foranstaltninger. 

Compaq garanterer ikke, at produktet vil vaere fri for 
afbrydelser eller fejl. 

Compaqs garanti daekker ikke fejl, der skyldes (a) forkert 
eller mangelfuld vedligeholdelse eller kalibrering, 
(b) software, tilslutningsudstyr, dele eller forbrugsvarer fra 
andre leverandorer end Compaq, (c) uautoriseret aendring 
eller misbrug, (d) drift i et miljo, der ikke overholder 
produktets angivne specifikationer, (e) forkert klargoring af 
placeringsstedet, (f) uautoriseret vedligeholdelse eller 
reparation eller (g) misbrug, forsommelse, ulykke, tab eller 
beskadigelse under transport. 

I DET OMFANG DET TILLADES AF DEN LOKALE 
LOVGIVNING, ER DE OVENN^VNTE GARANTIER 
DINE ENESTE EKSKLUSIVE RETSMIDLER, OG DER 
GIVES INGEN ANDRE GARANTIER ELLER 
BETINGELSER, HVERKEN SKRIFTLIGT ELLER 
MUNDTLIGT, UDTRYKKELIGT ELLER STILTIENDE. I 
DET OMFANG DET TILLADES AF DEN LOKALE 
LOVGIVNING ER ENHVER STILTIENDE GARANTI 
ELLER BETINGELSE FOR TILFREDSSTILLENDE 
GARANTI ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT 
FORMAL BEGR^NSET TIL VARIGHEDEN AF DEN 
UDTRYKKELIGE GARANTI, DER BESKRIVES 
OVENFOR. Visse lande/ omrader, stater eller provinser 
tillader ikke begraensninger af varigheden af en stiltiende 
garanti, sa ovenstaende begraensning eller undtagelser 
gaelder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig 
bestemte juridiske rettigheder, og du har muligvis ogsa 
andre rettigheder, der varierer fra land/ omrade til 
land/ omrade, stat til stat eller provins til provins. 
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DU KAN HAVE ANDRE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER 
HOS FORHANDLEREN I HENHOLD TIL DIN 
K0BEAFTALE. DISSE RETTIGHEDER BER0RES PA 
INGEN MADE AF DENNE COMPAQ-GARANTI. 

Kundens forpligtelser 

Du kan blive bedt om at kore diagnosticeringsprogrammer 
fra Compaq, for der fastsaettes et reparationstidspunkt og 
for afsendelse af en udskiftningsdel. Nar fejlfindingen er 
udfort, og hvis der ikke findes hardwarefejl, udfores 
servicen til Compaqs standardtakster. 

Du er selv ansvarlig for at beskytte private og fortrolige 
oplysninger og for at opretholde en procedure til 
gendannelse af tabte eller agndrede filer, data eller 
programmer. 

Du skal tage en sikkerhedskopi af alle data pa systemet, for 
du ringer til Compaq Kundesupport for at rekvirere en 
reparation. 

Hvis produktet skal indleveres til reparation hos Compaq, 
skal du fjerne alt ekstraudstyr og anbringe den defekte 
enhed i originalemballagen. 

Sadan opnas garantireparationer pa 
hardware 

I hardwaregarantiens gyldighedsperiode omfatter 
hardwarens garantiservice kundeudskiftelige dele og 
indlevering, som beskrevet nedenfor. Hvis du vil gore brug 
af garantiservice pa hardware, skal du ringe til et af de 
telefonnumre, der star pa listen med kontaktnumre i denne 
vejledning, eller indlevere din Compaq Presario til en 
autoriseret serviceudbyder. Du skal kunne fremvise 
dokumentation for kobet. 

Service ved kundeudskiftelige dele 

Hvis tjenesten er tilgasngelig i dit omrade, kan nogle 
kundeudskiftelige dele leveres med hurtigpost. Compaq 
sender dig den pagaeldende del sammen med skriftlige 
anvisninger om, hvordan du udskifter den defekte 
komponent. Compaq yder ogsa telefonsupport, hvis det er 
nodvendigt. Defekte dele og enheder skal returneres til 
Compaq inden 30 dage. Compaq beder muligvis om 
kredit-/betalingskortoplysninger i forbindelse med dyre 
dele (f.eks. skaerme) og opkrasver delens detailpris, hvis 
den defekte del eller enhed ikke returneres inden 30 dage. 



Indleveringsservice 

Hardwareservice i hardwarens garantiperiode kan opnas 
ved at returnere pc'en til en autoriseret Compaq Presario 
PC-serviceudbyder. 

Forneden star navn og adresse pa den Compaq-afdeling, 
som er ansvarlig for overholdelsen af denne Compaq- 
garanti i dit land/ omrade: 

Danmark 

Hewlett-Packard ApS 
Kongevejen 25 
3460 Birkerod 

VIGTIGT: BRUG AF SOFTWAREN ER UNDERL AGT 
COMPAQS SOFTWARELICENSBETINGELSER, SOM 
ANF0RT PA F0RSTE SIDE. BRUG AF SOFTWAREN 
INDIKERER DIN ACCEPT AF DISSE LICENS- 
BETINGELSER. HVIS DU IKKE KAN ACCEPTERE DISSE 
LICENSBETINGELSER, KAN DU RETURNERE 
SOFTWAREN OG FA PENGENE TILBAGE. HVIS 
SOFTWAREN K0BES SOM EN DEL AF ET ANDET 
PRODUKT, SKAL DU RETURNERE HELE DET UBRUGTE 
PRODUKT FOR AT FA PENGENE TILBAGE. 

Compaqs produktlicensaftale for software gaelder al 
software, der leveres til dig, med undtagelse af software fra 
Microsoft 8 . Microsoft-produkter licenseres i henhold til 
Microsofts slutbrugerlicensaftale (EULA), der findes i 
Microsofts dokumentation pa internettet. 

Beskyt din investering 

Du kan opgradere din standardfabriksgaranti til yderligere 
to ar. Yderligere oplysninger findes pa Compaqs websted 
pa adressen http:/ / carepaq.emea.compaq.com/ eller ved 
at ringe til Compaq Support. 
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Overensstemmelseserklaering 



I henhold til ISO/IEC Guide 22 og EN 45014 

Producentnavn: Hewlett-Packard Company 

Producentadresse: 10500 Ridgeview Ct. 

Cupertino, CA 95015-4010 
USA 

erklaerer vi hermed, at produktet 

Produktnavn: Compaq Presario pc-system 

Modelnumre: 6000-familien, 8000-familien, 

SOOOO-familien 

Produkttilbehor: Alt 

overholder falgende produktspecifikationer: 

Sikkerhed: IEC 60950:1991 + Al, A2, A3, A4 

EN 60950:1992 + Al, A2, A3, A4, All 

IEC 60825-1:1993 + Al/E 60825-1:1994 + All 

Klasse 1 (Laser/LED) 

EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse B» 

CISPR 24:1997/EN 55024:1998 



Supplerende oplysninger: 

Naervaerende produkt overholder kravene i folgende 
direktiver og baarer CE-maarkningen. 

- R&TTE-direktiv 1999/5/E0F 

1) Produktet er testet i en typisk konfiguration med 
Compaq pc-systemer og ydre enheder. 

2) Dette udstyr er i overensstemmelse med kapitel 15 i 
FCC-reglerne. Udstyret skal overholde folgende to 
betingelser: (1) Enheden ma ikke forarsage skadelig 
interferens, og (2) enheden skal acceptere enhver 
interferens, der modtages, herunder interferens, der 
kan forarsage uonsket drift. 

Hardware Quality Engineering Manager 
Cupertino, CA, USA juli 2003 

Oplysninger, der UDELUKKENDE drejer sig om 
lovmaessig overensstemmelse, kan fas hos: 

Europa: Hewlett-Packard GmbH. HQ-TRE 

Herrenberger Strafie 140 
D-71034 Boblingen, Tyskland 
(FAX: + 49-7031-14-3143) 



IEC 61000-3-2:1995/EN61000-3-2:1995 + A14 

- Oversvingninger 

IEC 61000-3-3:1994/EN61000-3-3:1995 

- Svingninger 

FCC-benaavnelse 47 CFR, Afsnit 15 Klasse 
B 2 >/ICES-003, Stykke 2 
AS/NZS 3548:1995 + Al + A2:1997/ 
CISPR 22:1993 + Al + A2:1996 Klasse B» 

Telecom: TBR 21:1998, EG201 121:1998 
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Driftsspecifikationer 



Elektrisk norm: 



Driftstemperatur: 



Modeller: 6000-familien, 
8000-familien, SOOOO-familien 
100-127 W 200-240 V%, 
4/2 A, 50/60 Hz 

(driftstemperaturen for 
modeller med DVD+RW/+R- 
drev er 5 ° til 30 °C) 



Opbevaringstemperatur: -40 ° til 70 °C 



Luftfugtighed, 
driftsmiljo: 

Luftfugtighed, 
opbevaring: 

Driftshojde: 
OpbevaringshBjde: 



15 til 80 % ved 26 °C 

90 % ved 65 °C (ikke 
kondenseret) 

0-2286 m 

0-4572 m 



Dette produkt leveres med batterier. 
Nar batterierne er afladte, ma de 
ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald, men skal 
indsamles som farligt affald. 

Bij dit produkt zijn batterijen 
geleverd. Wanneer deze leeg zijn, 
moet u ze niet weggooien maar 
inleveren als KCA. 




Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 
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Lovmaessige og sikkerhedsoplysninger 



ADVARSEL! Compaq Presario er tung. Sorg for at 
lofte ergonomisk korrekt, nar computeren 
flyftes. 

ADVARSEL! Elektrostatisk afladning (ESD) kan 
beskadige diskdrev, udvidelseskort og andre 
komponenter. Hvis et ESD-modul ikke er 
tilgsengeligt, skal der baeres et band, der er 
forbundet med en metaldel pa computeren. Kort 
skal anbringes pa en ledende skumpude eller i 
den ledende emballage, som de blev leveret i. 
Kortene ma ikke anbringes oven pa emballagen. 

ADVARSEL! Systemet ma ikke betjenes, nar 
kabinettet er f jernet. Kabinettet skal altid ssettes 
pa plads, for systemet teendes. 

ADVARSEL! Lees "Ovrige sikkerhedsoplysninger" 
i dette dokument, for systemet installeres og 
tilsluttes netstrom. 



ADVARSEL! Brug af et forkert 
hukommelsesmodul kan beskadige systemet. 



ADVARSEL! Hukommelsesmodulet ma ikke 
treekkes ud af stikket. Fjern modulet ved hjeelp 
af holderne. 



ADVARSEL! Systemet ma ikke overbelastes ved 
at installere udvidelseskort, der bruger unodig 
meget strom. Systemet er konstrueret til 2 amp 
(gennemsnit) ved +5 V for hvert kort i 
computeren. Det samlede +5 V stromtreek sker i 
et helt system, hvor alle udvidelseskort er 
installeret, og ma ikke overstige det samlede 
antal stik ganget med 2 amp. 

ADVARSEL! Vaer opmserksom pa de skarpe 
kanter, der findes ved kortabningen. 



ADVARSEL! Hvis batteriet ikke placeres korrekt, 
kan det eksplodere. Batteriet ma kun udskiftes 
med et batteri af samme eller tilsvarende type. 
Bortskaffelse af batterier skal ske i henhold til 
producentens anvisninger. 




ENERGY STAR-overensstemmelse 

Emballagen til Compaq Presario pc'er 
og skaerme er maerket med 
ENERGY STAR^-logoet, hvilket 
angiver, at produkterne er i 
overensstemmelse med de 

amerikanske miljemyndigheders (U.S. Environmental 
Protection Agency) ENERGY STAR-retningslinjer for 
energibesparelse. 

Produkter med ENERGY STAR-maerket bruger mindre 
energi, hjaelper dig med at reducere elregningen og 
beskytter miljoet. 

ENERGY STAR 8 er et registreret varemaerke tilhorende den 
amerikanske regering. 

EMI-erklaering (kun EU) 

Dette er et klasse B-produkt. I beboelsesomrader kan dette 
produkt forarsage radiointerferens. Hvis dette sker, kan 
brugeren blive nodt til at trasffe de nodvendige 
forholdsregler. 

Erk leering om europaeisk 
telefonnetvaerk (kun EU) 

Dette produkt overholder kravene i R&TTE-direktivet 
1999/5/E0F (tillaeg II) og baerer CE-maerkningen. Pa 
grund af f orskellene i de individuelle landes / omraders 
offentlige telefonnet er certificeringen ikke en ubetinget 
garanti for upaklagelig drift pa alle offentlige telefonnet. 
Safremt der matte opsta problemer, skal leverandoren af 
udstyret kontaktes forst. 

Erk leering om europaeisk 
netvaerkskompatibilitet 
(kun EU) 

Dette udstyr er konstrueret til brug med analoge 
DTMF-netveerk (overholder TBR-21). 

Dette udstyr kan have internetvanskeligeheder pa 
offentlige telefonnet, der kun understotter pulsopkald. 
Yderligere hjaelp kan fas hos netvaerksoperatoren. 
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Oplysninger om britisk 
overensstemmelse 

Dette modem er godkendt af det britiske 
industriministerium for tilslutning til en enkeltlinje pa det 
offentlige telefonnet, der udbydes af bestemte licenserede 
offentlige teleudbydere eller disses tilknyttede systemer 
(kun direkte linjer, ikke delte tjenester eller 1-1-systemer). 

Dette modem kan ogsa sluttes til omstillingsanlaeg (PABX), 
der returnerer sekundaere opkaldstoner. 

Hvis dette modem skal bruges med et PBX-anlaeg med 
sekundaere opkaldstoner, ma der hojest indsaettes to pauser 
a fire sekunders varighed mellem den udgaende linjes 
forste ciffer og det nummer, der skal ringes op. Pa denne 
made undgas interferens pa det offentlige netvaerk. 

Hvis dette modem skal bruges med et PBX-anlaeg, hvor en 
del af nettet tilhorer BT (British Telecommunications), ma 
modemets tilslutning til PBX kun udfores af BT eller en 
autoriseret PBX-installator, medmindre den autoriserede 
installator har faet et 14-dages skriftligt varsel om, at 
tilslutningen foretages af en anden person, eller hvis 
varslingsfristen er udlobet. 

Dette modem er kun beregnet til telefonlinjer med loop- 
afbrydelses- eller multifrekvensopkaldsfunktioner. 

Brugere af dette modem har faet oplyst, at godkendelsen 
gaelder for tilslutning til det offentlige telefonnet via den 
medfolgende telefonlinjegraenseflade. Ved anden 
tilslutning af modemet til det offentlige telefonnet 
bortfalder godkendelsen. 

Der er ingen garanti for korrekt funktion i alle situationer. 
Eventuelle problemer skal meddeles udbyderen. 

Nogle netvaerksudbydere krasver, at brugerne af deres 
netvaerk skal soge om tilladelse til at foretage tilslutning og 
installation af et korrekt stik. 

REN-vserdi (Ringer Equivalence Number) 

REN-vaerdien for dette modem er 1. REN angiver det 
maksimale antal apparater, der kan sluttes til telefonlinjen 
pa en gang. REN-vaerdien for hvert apparat laegges 
sammen og ma ikke overstige 4. Hvis intet andet er 
angivet, kan man ga ud fra, at en telefon har en 
REN-vaerdi pa 1. 



Godkendt brug 

Dette modem er kun godkendt til folgende: 

• Lagring af telefonnumre til hentning via en 
forudangivet kode 

• Detektering af opkaldstone 

• Automatisk opkald/ automatisk besvarelse 

• Tonedetektering 

• Betjening ved fravaer som sekundaer opkaldstone 

• Hojttalerfunktion 

Dette modem er IKKE egnet til brug som en 
betalingstelefon. 

Dette modem er ikke godkendt for tilslutning til britiske 
private talebandstjenester. 

Dette modem understotter ikke automatisk genopkald. 

Enhver anden brug medforer bortfald af modemets 
godkendelse, hvis det som folge heraf ikke laengere 
overholder de normer pa baggrund af hvilke godkendelsen 
blev tildelt. 

Godkendelsen af dette modem BORTFALDER, hvis 
apparatet aendres i en vaesentlig grad, der ikke er godkendt 
af BABT (British Approvals Board for 
Telecommunications), eller hvis det bruges med eller 
sluttes til ekstern software, der ikke er godkendt af BABT. 

Lagring af numre 

Det anbefales at kontrollere de telefonnumre, der er gemt i 
modemet, umiddelbart efter programmeringen. 

Sorg for, at alle manuelt programmerede telefonnumre er 
korrekt indtastet for at undga fejladressering af klasse og 
netvaerksinterferens. 

Det indtastede opkaldsnummer kan indeholde et PAUSE- 
tegn (et komma), der gor modemet i stand til at fungere pa 
et PABX-anlaeg. Hvert komma giver en forsinkelse pa to 
sekunder. 
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ADVARSEL! Ved brug at denne enhed skal 
folgende sikkerhedsforanstaltninger altid 
overholdes for at undga brand, elektrisk stod og 
personskade: 

• Produktet ma ikke bruges i naerheden af 
vand, f.eks. i naerheden af et badekar, en 
hdndvask, kokkenvask eller vaskebalje, i en 
vad kaelder eller i naerheden af en 
swimmingpool. 

• Produktet ma ikke bruges i tordenvejr. Der 
kan vaere en Mile risiko for at fa elektrisk stod 
i forbindelse med lynnedslag. 

• Produktet ma ikke til rapportering af 
gasudslip i naerheden af udslippet. 

• Modemkablet skal altid kobles fra, for 
kabinettet abnes, eller for der rores ved et 
uisoleret modemkabel, et stik eller indvendige 
komponenter. 

• Hvis dette produkt ikke blev leveret med et 
telefonkabel, ma der kun bruges 
telekommunikationskabel nr. 26 AWG eller 
storre. Dette reducerer risikoen for brand. 

• Et modem- eller telefonkabel ma ikke sluttes 
til netvaerkkortets stik. 

GEM DENNE VEJLEDNING 



Ovrige sikkerhedsoplysninger 

Dette produkt er ikke vurderet for tilslutning til et "IT"- 
stromsystem (et vekselstramssystem uden direkte 
jordforbindelse i henhold til IEC 60950). 

Sikkerhed i forbindelse med vekselstrom 

A ADVARSEL! Installer computeren i naerheden af 
en stikkontakt (vekselstrom). Netledningen er 
hovedafbryderen til Compaq Presario og skal 
altid vaere tilgaengelig. Af sikkerhedshensyn er 
systemets medfolgende netledning forsynet med 
et jordet stik. Saet altid netledningen i et korrekt 
jordet stik for at undga elektrisk stod. 

A ADVARSEL! Systemet leveres med en spaendings- 
vaelger til 115 eller 230 V vekselstrom. 
Spaendingsvaelgeren er forudindstillet til den 
spaending, der bruges i det land/omrdde, hvor 
enheden saelges. A\ndring af spaendingsvaelgeren 
til en forkert indstilling kan beskadige pc'en og 
medfore bortfald af enhver stiltiende garanti. 



ADVARSEL! Saet computerstikket i stikkontakten, 
for telefonlinjen tilsluttes, for at reducere 
risikoen for elektrisk stod fra telefonstikket. 
Afbryd ogsa telefonlinjen, for du tager 
computerstikket ud af stikkontakten. 

ADVARSEL! Modemkablet skal altid f jernes fra 
telefonstikket, for computerens kabinet monteres 
eller f jernes. 

ADVARSEL! Computeren ma ikke betjenes, nar 
kabinettet er f jernet. 



A ADVARSEL! Stromforsyningen ma ikke repareres 
af brugeren. Fa en autoriseret installator til at 
reparere eller udskifte stromforsyningen for at 
undga at beskadige den. 0vrige komponenter 
kan repareres af brugeren. 

A ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn skal strommen 
til systemet og telefontilslutningen (f.eks. 
telefonlinjer), netvaerk eller modem altid 
afbrydes, for anvisningerne i denne vejledning 
udfores. Hvis du ikke gar dette, kan der ske 
personskade eller beskadigelse af udstyret. 
Stromforsyningen og modemet til dette produkt 
indeholder hoje spaendingsniveauer. 

Lithiumbatteri 

A ADVARSEL! Pc'en bruger et lithiumbatteri, type 
CR2032. Hvis batteriet ikke placeres korrekt, 
kan det eksplodere. Batteriet ma kun udskiftes 
med et batteri af samme eller tilsvarende type 
som anbefalet af producenten. Bortskaffelse af 
batterier skal ske i henhold til producentens 
anvisninger. 
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Lasersikkerhedserklsering 
Klasse 1 LED-produkt 

Cd-rom- og dvd-rom-drev indholder et lasersystem og 
klassificeres som et "Klasse 1 laserprodukt" i henhold til 
stralingsstandarden som angivet af det amerikanske 
sundhedsministerium DHHS (U.S. Department of Health 
and Human Services) i overensstemmelse med den 
amerikanske Radiation Control for Health and Safety Act 
fra 1968. 

Kontakt et autoriseret servicevaerksted, hvis enheden skal 
efterses. 

AADVARSEL! Brug af andre kontrolelementer, 
justeringer eller ydeevneprocedurer end de, der 
er angivet i Brugervejledningen, kan medfore 
farlig bestrdling. Forsog ikke at abne kabinettet 
til cd-rom- eller dvd-rom-drevet, da du dermed 
kan komme i direkte kontakt med laserstralen. 

Laserproduktmserkat 

Alle Compaq laserprodukter er maerket med folgende eller 
tilsvarende maerkat: 

Maerkaten angiver, at 
produktet er 
klassificeret som et 
KLASSE 1 
LASERPRODUKT. 
Maerkaten findes pa de 
laserenheder, der er installeret i produktet. 

Beskyttelse af tv-antenneforbindelser 
Jording af udendors tv-antenne 

Hvis en udendors antenne eller et udendors kabelsystem 
sluttes til produktet, skal du sorge for, at antenne- eller 
kabelsystemet er jordet for at beskytte mod overspaending 
og ophobet statisk elektricitet. Artikel 810 i National 
Electrical Code, ANSI/NFPA 70, giver oplysninger om 
korrekt jording af masten og den understottende 
konstruktion, jording af indforingsledningen til en 
antenneafladningsenhed, storrelser pa jordledninger, 
placering af antenneafladningsenhed, tilslutning til 
jordelektroder og krav til jordelektroder. 

Beskyttelse mod lynnedslag 

Som yderligere beskyttelse af alle Compaq-produkter 
anbefales det at traekke stikket ud af stikkontakten og 
afbryde antennen eller kabelsystemet i tordenvejr, eller nar 
produkterne skal sta uden opsyn eller ikke skal bruges i en 
lasngere periode. Pa denne made undgas beskadigelse af 
produktet ved lynnedslag eller overspaending i elkabler. 





Jording af antenne 



Jording af antenne 



Reference 


Grounding Component 


o 


Elektrisk serviceudstyr 


© 


Elektrodesystem til jording af stramforsyning 
(NEC, art. 250, del H) 


© 


Jordklemmer 


o 


Jordledninger (NEC, sektion 810-21) 


© 


Antenneafladningsenhed (NEC, sektion 810-20) 


© 


Jordklemme 


o 


Antenneindforingsledning 



Elkabler 

Et udendors antennesystem bor ikke placeres i naerheden 
af elmaster, eller pa steder hvor der er risiko for, at 
antennen kan vaslte ind i sadanne elkabler eller -kredslob. 

AADVARSEL! Installation af et udendors 
antennesystem skal udfores med stor omhu, da 
kontakt med elkabler eller -kredslob kan 
medfore dodsfald. 
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